VOCE DEL PADRONE - Mod. 406.1 


TABELLA DELLE TENSIONI 


Yalvole 

Placca 

Schermo 

Griglia 

PL oscill. 

ECH4 

215 

90 

1,6 

100 

ECH4 

215 

90 

1,6 

35 

EBL1 

205 

220 

5,0 

— 

6X5 GT (o EZ2) 

2X310 

— 

— 

— 


Corrente anodica in ciascuna delle ECH5, 12 raA; nella EBL1, 40 mA. Tension! di griglia 
misurate ai capi di R6. 
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